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Gemeente Veghel - Beschikking Algemene plaatselijke verordening - 23 maart 
2016 

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veghel, ieder voor 
zover bevoegd, maken bekend dat een beschikking in het kader van de Algemene plaatselijke verordening 
(APV) is opgesteld met betrekking tot het volgende: 

Op 5 januari 2016 is een aanvraag evenementenvergunning ingediend door de heer J. van de 
Nieuwenhuizen van Café 't Hart van Veghel, mede namens de overige horeca-exploitanten van 
Café Fellows & Friends, Café Marktzicht en Café Abbey Road, voor het organiseren van het eve¬ 
nement "Koningsdag 2016" aan de Markt (driehoek) te Veghel op 27 april 2016. De aanvraag 
betreft tevens een verzoek om een ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet. Besloten is 
om de aangevraagde vergunning te verlenen. De beschikking op de aanvraag is reeds verzonden 
aan de aanvrager op 14 maart 2016. 

Op 8 januari 2016 is een aanvraag evenementenvergunning ingediend door Politie Veghel, voor 
het organiseren van het evenement "112 Festival'/ Stadhuisplein te Veghel op 17 april 2016. De 
aanvraag betreft tevens een verzoek om een ontheffing op grond van de Zondagswet. Besloten 
is om de aangevraagde vergunning te verlenen. De beschikking op de aanvraag is reeds verzonden 
aan de aanvrager op 22 maart 2016. 

Op 14 januari 2016 is een aanvraag evenementenvergunning ingediend door Stichting Kermissen 
Veghel, voor het organiseren van het evenement "Kermis Mariaheide',' Dobbelsteenplein en 
Ericastraat te Veghel van 29 april 2016 tot en met 2 mei 2016. De aanvraag betreft tevens een 
verzoek om een ontheffing op grond van de Zondagswet. Besloten is om de aangevraagde ver¬ 
gunning te verlenen. De beschikking op de aanvraag is reeds verzonden aan de aanvrager op 22 
maart 2016. 

Op 6 januari 2016 is een aanvraag evenementenvergunning ingediend door Stichting Open Errup, 
voor het organiseren van het evenement "Open Errup Festival" Hertog Janplein te Erp op 23, 26 
en 27 april 2016. De aanvraag betreft tevens een verzoek om een gebruiksvergunning op grond 
van de Brandbeveiligingsverordening en een ontheffing op grond van de Drank- en Horecawet 
en de Zondagswet. Besloten is om de aangevraagde vergunning te verlenen. De beschikking op 
de aanvraag is reeds verzonden aan de aanvrager op 22 maart 2016. 

Vanaf heden tot en met dinsdag 3 mei 2016 ligt de beschikking evenals alle ter zake zijnde stukken ter 
inzage op het stadhuis. 

Tegen dit besluit kunnen rechtstreeks belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 
binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit aan de aanvrager een bezwaarschrift indienen. 
Het bezwaarschrift dient de gronden van het bezwaar te bevatten en dient te zijn ondertekend. 

Met nadruk wordt opgemerkt dat het indienen van een bezwaarschrift de werking van dit besluit niet 
schorst. De werking van dit besluit kan namelijk alleen worden opgeschort door een uitspraak van de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant. Daartoe kunt u bij de voorzieningenrechter van 
de Rechtbank, sector Bestuursrecht te 's-Hertogenbosch, een verzoek indienen om een voorlopige 
voorziening te treffen. Bij dit verzoek dient een afschrift van het ingediende bezwaarschrift te worden 
overlegd. 

Voor het instellen van genoemd verzoek is een griffierecht verschuldigd. 

Veghel, 23 maart 2016 

De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veghel 
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